Mgr inż. TADEUSZ 


ZIESZYNSK 


przeżywszy lat 61, zasnął w Panu dnia 25 maja 1960 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu rako- 
wickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w sobotę dnia 28 bm. 


o godzinie 11, o czym zawiadamia 
Rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 28-go bm. o godzinie 10-tej rano 
w kościele 00. Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRĄCOW. POGRZEBOWYCH 
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